De Nederlandse vlag 



De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der 
Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands 
grondgebied. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich 
verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en 
kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen. 

(informatie rijksoverheid) 


